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montags - freitags 



Haltestellen 


Abfahrtzeiten 


Broermann Realschule ab 
Oberhausen Hbf 


5.38 6.38 7.38 8.38 9.38 10.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.39 20.39 21.39 22.39 
4.42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 


Barbarakirche 
Gesamtschule Mülheim 
Freiherr-vom-Stein-Str 


54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 alle 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 
07 07 07 07 07 07 07 60 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 


Heißen Kirche 
Feiacker Str 


16 16 16 16 16 16 16 Min 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 


Reineke-Fuchs-Str 


Erbach an 


5.26 6.26 7.26 8.26 9.26 10.26 11.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26 20.26 21.26 22.26 23.26 
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Broermann Realschule 
Oberhausen Hbf 
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Gesamtschule Mülheim 
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Feiacker Str 
Reineke-Fuchs-Str 
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ab 



Abfahrtzeiten 



5.38 17.38 18.38 19.39 20.39 21.39 22.39 

4.42 42 42 42 43 43 43 43 

54 54 54 54 54 54 54 54 

5.04 6.04 alle 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 

07 07 60 07 07 07 07 07 07 

16 16 Min 16 16 16 16 16 16 

22 22 22 22 22 22 22 22 

25 25 25 25 25 25 25 25 

5.26 6.26 18.26 19.26 20.26 21.26 22.26 23.26 



9.38 1 7.38 1 8.38 1 9.39 20.39 21 .39 22.39 

8.42 42 42 42 43 43 43 43 

54 54 54 54 54 54 54 54 

9.04 10.04 alle 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 

07 07 60 07 07 07 07 07 07 

16 16 Min 16 16 16 16 16 16 

22 22 22 22 22 22 22 22 

25 25 25 25 25 25 25 25 

9.26 10.26 18.26 19.26 20.26 21.26 22.26 23.26 
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Max-Halbach-Str 
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Zeche Rosenblumendelle 

Clausewitzstr 

Frohnhausen Breilsort 

Am Scheidtbusch 

Regenbogenweg 

Rhein-Ruhr-Zentrum 

Rosendeller Str 

Wickenburgstr 
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9.58 
59 

10.00 
01 

10.04 
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5.17 
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8.27 


8.47 


9.07 


9.27 


9. 


47 


10.07 10.27 


10.47 


11.07 


Mausegattstr 


49 


19 


49 


19 


49 


09 


29 


49 


09 


29 


49 


09 


29 


49 


09 


29 


49 


09 


Velauer Str 


51 


21 


51 


21 


51 


11 


31 


51 


11 


31 


51 


11 


31 


51 


11 


31 


51 


11 


Kleiststr 
Haarzopf er Str 
Feiacker Str 


52 
53 


22 
23 


52 
53 


22 
23 


52 
53 


12 
13 


32 


52 


12 


32 


52 


12 


32 


52 


12 


32 


52 


12 


54 


24 


54 


24 


54 


14 


33 
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Am Scheidtbusch 
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36 


56 


16 


36 




56 


16 


36 


56 


16 


36 




56 


26 


56 


26 


56 


26 


56 


26 


Amselstr 


37 f 


)7 


17 


37 






)7 


17 


37 




)7 


17 


37 






)7 


27 




>7 


27 




)7 


27 




27 


Humboldtring 


11 


.40 




) 20 12.40 


> 20 13.40 


> 20 14.40 


> 30 


) 30 




30 




30 


Zeche Rosenblumendelle 




i 22 


i 22 


) 22 


i 32 


i 32 




32 


\ 


32 


Clausewitzstr 




) 23 


> 23 


> 23 


> 33 


) 33 




33 




33 


Frohnhausen Breilsort 




\ 12.24 


> 13.24 


i 14.24 


i 15.34 


\ 16.34 




17.34 




18.34 


Am Scheidtbusch 






11.58 






12 


.58 






13.58 






14 




>8 




15.58 




16.58 




17.58 
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